MICROLINE 5650 SU - R ユーザーズマニュアル正誤表 

この度は、沖データのプリンタをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 

MICROLINE 5650 SU-R のユーザーズマニュアルに訂正がありますので、マニュアルを読み替えていただきますよう、お願い 
申し上げます。 

【訂正】 

119ページ「プリンタのメニュー設定」の“參プリンタハードウエア設定”の13項「パワーセープジカン」の設定値（初 
期値）を以下の通り読み替えてください。 


網かけ部は初期値 


項番 

項目 

設定値 

機能 

13 

パワー セ—プジカン 

5 

min 

パワーセーブ状態へ移行する 



10 

min 

までの時間を選択します。 



15 

min 




30 

min 




60 

min 
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